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川 明 参 (Chuanminshen violaceum Shef et Shan) 为 伞 形 科 植物 , 其 根 是 西南 地 区 常用 中 药材 , 具有 润 肺 化 
痰 , 和 胃 , 生津 , 解毒 等 功效 , 在 植物 分 类 上 , 川 明 参 为 我 国 特 有 单 种 属 植 物 , 主要 分 布 在 起 于 川西 平原 东部 ( 
金堂 , 清白 江 ), 沿 四 川中 部 , 东部 (简阳 , 平 武 , 巴 中 , 南川 ) 至 湖北 西部 (宜昌 , 当 阳 ) 这 一 狭长 地 带 ( 单 人 骅 等 ， 
1992)。 

川 明 参 的 化 学 成 分 尚未 见报 道 , 经 化 学 成 分 系统 预 试验 , 川 明 参 主要 含 多 糖 和 香 豆 素 。 川 明 参 根 粉 以 
乙醇 提取 ， 得 醇 提 取 物 约 6.7% (以 生 药 计 )， 残 潜 再 以 热 水 温 淄 ， 水 提 液 浓缩 至 适量 ， 加 乙醇 至 含 醇 晤 
为 70% 沉 淀 多 糖 ， 得 粗 多 糖 约 35%。 本 文 报道 其 醇 提 取 物 的 化 学 成 分 。 

从 川 明 参 的 醇 提 取 物 中 ， 经 硅胶 及 反 相 硅胶 〈Rp-18) 柱 层 析 ， 得 到 7 个 化 合 物 ， 分 别 鉴定 为 ， 香 豆 
素 伞 形 花 内 酯 (umberlliferone) (1)， 石 防风 素 〈deltoin) (2)， 印 度 枸 橘 素 (marmesin) (3)， 异 紫花 前 
胡 武 (ammijin) (4)， 非 香 豆 素 化 合 物 ， 新 丁香 色 原 酮 (noreugenin) (5)， 阿 魏 酸 (ferulic acid) (6)， 
胡 罗 小 息 〈daucosterol) (7)。 


实验 部 分 


熔点 用 Yanoco 显 微 熔 点 仪 测定 ， 温 度 未 校正 。IR 用 PE-577 型 红外 光谱 仪 测定 ，KBr 压 片 。!H 
NMR 用 AM-400 型 核磁 共振 仪 在 400MHz 测定 。CDCH 或 C;D5N 为 溶剂 ，TMS 内 标 。 柱 层 析 硅胶 为 
青岛 海洋 化 工厂 产品 ，Rp-18 为 Merck 公司 产品 。 样 品 采 于 成 都 市 清白 江 〈1994 年 10 月 )， 植 物 标本 经 
江苏 植物 研究 所 刘 启 新 先生 鉴定 为 用 明 参 Chuanminshen violaceum Sheh et Shan. 
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川 明 参 9 kg 粉碎 后 以 9$% 乙 醇 回流 提取 〈12 工 x3)， 回 收 溶剂 得 浅黄 色 浸 高 约 600 g 〈6.7%)， 残 渣 
又 用 水 在 大 约 80C 温 浸 3 次 ， 水 浸 液 浓缩 到 约 5L， 加 入 95% 的 乙醇 至 含 醇 量 为 70%， 产 生 大 量 的 沉 
淀 ， 沉 淀 分 别 用 乙醇 ， 丙 醇 洗 涤 后 真空 干燥 ， 得 粗 多 糖 约 3150 g (35%)。 

取 醇 提取 物 150 g， 经 硅胶 柱 层 析 〈 以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 ， 乙 酸 乙 酯 -甲醇 洗 脱 )， 反 相 硅 胶 柱 层 析 
(以 水 -甲醇 洗 脱 )， 得 化 合 物 1 (0.24g)，2 (3.4g)，3 (0.25 g), 4 (0.28 g)，5 (45 mg)，6 (0.32 g)， 
胡 罗 下 起 (0.14 g)。 
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化 合 物 1 白色 针 唱 (丙酮 )，mp 220~222C， 其 TLC，IR 和 爹 形 花 内 酯 标准 品 一 致 。 

化 合 物 2 无 色 块 晶 (乙酸 乙 酯 )，mp 105~106C，[aJ?-28 (c 0.32, 氯仿 ), 其 TCL, IR, IH NMR 和 
石 防风 素 标 准 品 ( 饶 高 雄 等 , 1991a) 一 致 。 

化 合 物 3 无 色 针 晶 ( 丙 酮 ), mp 187~190C，[aJ2+18 (c 0.13, 氯仿 ), 其 TCL, IR，H NMR 和 印度 枸 
橘 素 标准 品 ( 饶 高 雄 等 , 1991a) 一 致 。 

化 合 物 4 白色 粉 未 ( 稀 乙 醇 ) mp 250 一 234 避 ，[x 名 -43 (c 0.14, 水 ), 其 TCL, IR, 'H NMR 和 异 柴 花 
前 胡 算 标准 品 ( 侯 高 雄 等 , 1991a) 一 致 。 

化 合 物 5 无 色 块 晶 (乙酸 乙 酯 )，mp 240~242C ， 其 TCL, IR, 'H NMR 和 新 丁香 色 原 酮 标准 品 ( 饶 
高 雄 等 , 1991b) 一 致 。 

化 合 物 6 无 色 针 晶 ( 丙 酮 ),. mp 167~ 169C ， 其 TCL, IR, 'H NMR 和 阿 魏 酸 标准 品 ( 饶 高 雄 等 ， 
1991a) 一 致 。 
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